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DESCRIPTION D'UN NOUVEL OXYURINAE : 
SYPHARISTA KAMEGAII N. GEN., N. SP 
PARASITE D'UN ECUREUIL VOLANT DU JAPON 

Par J. C. QUENTIN 


Grace a l’obligcance du Docteur Satoru Kamegai (Meguro Parasitological 
Museum, a Tokio), nous avons pu etudier des Oxyurcs males et femelles para¬ 
sites au Japon d’un Ecureuil volant. 

Sypharista kamegaii n. gen., n. sp. 

Hote, localite, date de recolte, materiel etudie : Petaurisia leuco- 
genys nikkonis Thomas ; Kanto vicinity, Japon ; 10-4-1958 ; nombreux males 
et femelles ; n° de collection du Museum national d’Histoire naturelle, Paris : 
Sa 652 ; cotypes, Meguro Parasitological Museum n° 850. 

Description 

Le masque facial cuticulaire est reduit dans les deux sexes. II est arrondi 
chez le male ou la surface apicale est extremement petite et quadrangulaire 
chez la femelle. 11 ne deborde pas le plateau cephalique circulaire. 

Les papilles cephaliques sont tres ecartees les unes des autres et dilatees a 
leur base. Les ampliides sont disposees sur les deux levres latero-ventrales, au 
meme niveau que les papilles submedianes. Le cycle labial n’a pas ete observe. 

L’ouverture buccale du male est triangulaire, sans levres. Elle laisse appa- 
raitre trois dents pharyngiennes simples (fig. 1 A) ; celle de la femelle est bordee 
par une levre dorsale et deux levres latero-ventrales aux rebords epaissis. Ces 
levres recouvrent trois solides dents pharyngiennes terminees chacune par deux 
apophyses dirigees vers la lumiere oesophagienne (fig. 2 A). Ces dents pharyn¬ 
giennes sont chez cct Oxyure particulierement developpees et constituees d’une 
partie buccale cuticulaire et d’une partie peripherique musculairc. 

Cette region pbaryngienne est nettement separee de l’cesophage. Chez le 
male, deux fines ailes laterales s’etendent sur les trois cinquiemes du corps. 

La cuticule dans la region anterieurc du corps est ornee de stries cuticulaires 
espacees de 5 (X. 

Chez la femelle les ailes laterales sont absentes. La cuticule dilatee dans la 
region oesophagienne est ornee par des interstries transverses, ventrales et dor- 
sales, legerement recouvrantcs, espacees dc 30 a 33 pi, effectuant leur jonction 
de chaquc cote sur unc ligne de sequence laterale (fig. 2 B). 

Male : le male liolotype mesurc 1 950 a de long et 71 pi de large. L’anneau 




Fig. 1. — Sypharista kamegaii n. gen., n. sp., 

A : tete, vue apicale ; B : vue laterale ; le pore excreteur est situe trcs en arricre du corps ; C : region 
cesophagienne, vue ventrale ; D : region caudale, vue laterale ; E : bourse caudale, vue ventrale ; 
F : detail du spicule, du gubernaculum et de son crochet accessoire ; G : pi£ce accessoire soudee 
au gubernaculum en vue frontale. 

A, E : ech. 50 p. B ; ech. 200 p. 


C, D : ech. 100 p.. 


F, G : ech. 40 p. 
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Fig. 2. — Sypharista kamegaii n. gen., n. sp., $. 

A : tete, vue apicale ; B : tete en vue ventrale ; C : coupe region anterieure de l’cesophage ; D : detail 
de rornementation cuticulaire de la region cephalique, vue ventrale; E : id., vue Iaterale; F : 
region cesophagienne, vue Iaterale ; G : extremite caudale femelle ; II : pore excreteur ; I : oeuf : 
J : appareil genital femelle. 

A, B, C, H, I : 6ch. 50 ut. D, E : ech. 100 n. F, G : ech. 200 pi. J : ech. 500 jji. 
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nerveux, le pore cxcreteur sont situes respectivement a 132 et 930 p, de l’apex. 
La region pharyngienne est profondc de 18 (jl. La longueur cesophage + bulbe 
est de 310 p, le bulbe ovalaire est long de 60 p, large de 31 p. 

II n’existe pas de mamelons ni d’ornemcntations cuticulaires ventrales pre- 
cloacales. 

Le testicule remonte jusqu’a 800 p de l’apex. La queue mesure 135 p, l’ap- 
pendiee caudal dans le prolongemcnt du corps est long de 62 p. La bourse cau- 
dale en vue ventrale presente deux paires de papilles au niveau du cloaque, 
une paire de phasmides post-cloacales, et une paire de papilles tres posterieures 
legerement pedonculees. 

Les pieces genitales sont constitutes d’un spicule long de 74 p, d’un guber- 
naculum creuse en gouttiere long de 52 p et large dc 16 p. Celui-ci est soude 
a un crochet accessoire : piece chitinoi'de herissee de deux pointes laterales en 
forme de corne. 

Femelle : la femelle allotype mesure 4 900 p de long et 200 p de large au 
niveau de la vulve. L’anneau nerveux, le pore excreteur et lc vagin sont situes 
respectivement a 190, 1 200 et 1 450 p de l’apex. L’ornementation cuticulaire 
s’etend dans la region anterieure sur une longueur de 500 p. Le pharynx est 
profond de 40 p. La longueur cesophage -f- bulbe est de 750 p. Le diametre 
du bulbe mesure 100-110 p. 

L’appareil genital disseque est represente sur la figure 25. II ne presente 
jamais d’ovejecteur evagine. Lcs oeufs opercules ne sont pas totalement embryon- 
nes. Ils mesurent 145 X 21 p. La longueur de la queue est de 730 p. 


Discussion 

Cet Oxyurc presente des caracteres tres synthetiques car il s’apparente a la 
fois au genre Wellcomia Sambon, 1907, par les caracteres genitaux du male : 
absence de bosses cuticulaires precloacales, et au genre Syphacia Seurat, 1916, 
par les structures cephaliques ct genitales de la femelle ainsi que par les pieces 
cuticulaires du male. 

II differe du genre Wellcomia par l’absence d’interlabia et la presence de 
trois levres bien developpees chez la femelle, par un ovejecteur simple qui 
n’est jamais evagine (cf. fig. 3 D). 

II se differencic du genre Syphacia par des dents pharyngiennes plus impor- 
tantes, par fabsence de mamelons cuticulaires ventraux chez le male et par 
Taspect du crochet accessoire du gubernaculum orne de deux cornes chitinoides 
laterales. 

Ces caracteres cephaliques et genitaux sont primitifs ct situent cet Oxyure 
parmi les ancetres probables du genre Syphacia. Nous pensons qu’il appartient 
a un nouveau genre, Sypharista n. gen., dont nous donnons la diagnose suivante : 

Oxyurinae : ouverture buccale triangulaire ou avec trois levres, absence d’inter¬ 
labia ; capsule buccale absente mais dents pharyngiennes tres developpees ; oesophage 
avec bulbe valvule. 

Male sans ornementation cuticulaire ventrale, pourvu d’un appendice caudal en 
arriere de la paire de papilles post-cloacales. 

Pieces genitales males comprenant un spicule et un gubernaculum soude a un cro¬ 
chet accessoire. Pore cxcreteur tres posterieur chez le male ; ovejecteur non evagine ; 



Fig. 3. — Wellcomia hilgerti {Seurat, 1914), paratypes. 

A : tete d’une femelle, vue apicale, interlabia presents ; B : tete d’un male, vue apicale ; G vue 
late rale ; D : detail du vagin ; E : bourse caudale, male, vue ventrale ; F : id., vue laterale ; G, 
II : vues laterales du spicule et gubernaculuin ; la piece accessoire du gubernaculum est faible- 
ment chitinis^e. 

A, B, G, H : ech. 50 fx. 


D, E, F : ech. 100 jx. 
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femelle ovipare ; oeufs operculcs, asymetriques, non totalement embryonnes in utero ; 
parasites de Rongeurs. 

Espece-type : Sypharista kamegaii , parasite de Petaurista leucogenys ?iik- 
konis , Japon. 

Deux especes classees dans le genre Wellcomia appartiennent a notre avis 
au genre Sypharista , car leurs structures cephaliqucs presentent trois levres 
sans interlabia et Povejecteur n’est pas evagine chez la femelle. Ce sont : 

— S. taylori (Abdussalam, 1938) nov. comb., parasite Pteromys inornatus 
GeofTroy (== Petaurista p. albwenter) dans 1’Himalaya. Les dimensions du spi¬ 
cule (150-159 jjl) , du gubernaculum (64 a 70 p.) et des ceufs (68 X 79,3 X 17-21 p.) 
different de cclles relevees sur nos specimens et il n’existe pas de differenciation 
cuticulaire dans la region anterieure chez la femelle. 

— S. indica (Singh, 1962) nov. comb., parasite egalement Petaurista petau¬ 
rista albwenter , Himalaya. Les dimensions du spicule (154-165 p,), du guber¬ 
naculum (66 p.), sont comparables a celles de la precedente espece, et different 
par consequent de celles de nos specimens oil les pieces cuticulaires males sont 
plus reduites. La taille des oeufs de S. indica 94,6-99 X 28,6-30,8 p. est plus 
importante que celle des oeufs de S. taylori. 11 existe une dilatation cuticulaire 
dans la region cephalique de l’Oxyurc mais celle-ci n’est pas ornementec. 

Nos specimens sc distinguent done de ces deux especes classees dans le genre 
Sypharista. Nous pensons qu’ils constituent une espece nouvelle. Nous la nom- 
mons Sypharista kamegaii n. gen., n. sp. 


Summary 

Sypharista kamagaii n. gen., n. sp. (Oxyurinae) is described from the Japanese 
flying squirrel Petaurista leucogenys nikkonis. Two other species S. taylori (Abdussa¬ 
lam, 1938) nov. comb, and S. indica (Singh, 1962) nov. comb, are retrieved from the 
genus Wellcomia to be included in the genus Sypharista ; they both occur in the Rodent 
Sciuridae Petauristinac from Asia. 


Resume 

Description d’un nouvel Oxyurinae : Sypharista kamegaii n. gen. n. sp., parasite d’un 
Ecureuil volant du Japon Petaurista leucogenys nikkonis. 

Deux autres especes, S. taylori (Abdussalam, 1938) nov. comb, et S. indica (Singh, 
1962) nov. comb., egalement parasites d’un Rongeur Sciuridae Petauristinae asiatique, 
sont retirees du genre Wellcomia pour etre classees dans le genre Sypharista. 
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